W dniu 20 sierpnia 1979 roku zmarl 


prof. dr hab. Lucjan 


CZERSKI 


EMERYTOWANY PROFESOR ZWYCZAJNY 
AKADEMI GORNICZO-HUTNICZEJ W KRAKO- 
WIE, BYEY PROREKTOR AGH, ZALOZYCIEL 
I BYLY WIELOLETNI KIEROWNIK KATEDRY 

CHEMII GÖRNICZEJ 


Pogrzeb odbedzie sie w piatek 24 bm. o godz. 10-tej 


na cmentarzu Rakowickim. 


REKTOR I SENAT 


AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ 
IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE 


MP UE 
Punkt Uslug Pogrzebowych Nr 1 
Kraköw, ul. Rakowicka 41 D. Z. 4853/79 - 30 
Telefon 147-76 


